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Аннотация 

В 2016 году были утверждены требования к сайтам центров кол- 
лективного пользования научным оборудованием и уникальных науч- 
ных установок (ЦКП и УНУ), которые созданы и (или) функциониро- 
вание которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств. 

В статье представлены результаты анализа статистических данных 
о соответствии информации, размещенной на сайтах ЦКП и УНУ или 
на сайтах их базовых организаций, введенным требованиям. Анализ 
был проведен весной 2017 года. Выявлено, какие регулирующие нор- 
мы реализованы на практике не в полном объеме. Выполнение тре- 
бований к сайтам ЦКП и УНУ позволит обеспечить своевременное 
информирование заинтересованных внешних пользователей и, как 
следствие, увеличение аудитории и спроса на оказываемые услуги. По 
итогам проведения исследования был сделан вывод о низком уровне 
соответствия сайтов ЦКП и УНУ установленным требованиям. 

В качестве основного метода исследования использовались мето- 
ды статистического и сравнительного анализа. 


Ключевые слова 
Научная инфраструктура, центр коллективного пользования, уни- 
кальная научная установка, научное оборудование, ЦКП, УНУ 
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М. У. ЗониКоуа 
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АБ5гасё 
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еаитртепЕ 


Чуть менее года назад вступили в силу постановление Правитель- 
ства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 429 (ПП № 429) [Пи 
приказ Минобрнауки России от 18 июня 2016 г № 871 
(приказ № 871) [2] - нормативные акты, устанавливающие требова- 
ния к сайтам центров коллективного пользования научным обору- 
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Эстепсе оЁ1е Кизз1ап Еедегайоп ип4ег фе хоуеглтеп-сотли1з1опед гезеагсН рго]ес{ 
пиретещеа Бу 1е Визз1ап КезеатсЬ шзивие оРЕсопопл1с$, РоПЯсз апа Га\у ш За1епсе 
ап Тесвпо]оэу (КТЕРГ,) ш 2017: ТБе сгеайоп, заррог, 4еуе!ортеп! ап по4дегиихайоп 
ог Ше шРюптпаНоп зузет Кг топИогие е зе о гезеагсВ еадийртеп оЁ итуегзе$ 
ап гезеагсВ огоап1хайоп$, пса соге асШвез ап4 1агое гезеатсЬ гасШ@ез (рго]есй 
№ 2.4410.2017/5.1). 
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дованием и уникальных научных установок (ЦКП и УНУ), которые 
созданы и/или функционирование которых обеспечивается с привле- 
чением бюджетных средств. В п. 2 и п. 3 Правил функционирования 
ЦКП и УНУ (Правила функционирования), утвержденных ПП № 429, 
указан перечень документов, которые в обязательном порядке долж- 
ны быть размещены на официальном сайте ЦКП или УНУ. В приказе 
№ 871 приведен исчерпывающий перечень требований к содержанию 
сайтов или соответствующих разделов сайтов базовых организаций 
ЦКП и УНУ. 

Всего было проанализировано 325 сайтов ЦКП и 139 сайтов УНУ. 
Из них по состоянию на март 2017 года функционировало 288 сай- 
тов ЦКП (89% от общего числа сайтов ЦКП). Из 139 УНУ отдельные 
сайты или соответствующие разделы на сайтах базовых организа- 
ций имеются у 113 УНУ, из них функционирует только 107 сайтов 
УНУ, или 77%. При этом лишь на двух сайтах ЦКП и на двух сайтах 
УНУ было указано, что интернет-страницы находятся в стадии раз- 
работки (ЦКП «Исследование каталитических и биокаталитических 
процессов», ЦКП «Элементная база радиофотоники и наноэлектро- 
ники: технология, диагностика, метрология»; УНУ «Газогидрат-3М» 
и УНУ «Ионно-пучковый аналитический комплекс «Сокол-3»). Ана- 
лиз также проводился с использованием информации о сайтах ЦКП 
и УНУ, представленной на портале «Современная исследовательская 
инфраструктура Российской Федерации — открытость, доступность, 
инновационность» [3]. 

Результаты проведенного анализа позволили сгруппировать ин- 
формацию, содержащуюся на сайтах ЦКП и УНУ, по следующим 
блокам: 

— базовая информация, которая по своей сути является справочной 
(таблица 1); 

— информация для внешних пользователей (таблица 2). 


Таблица 1. Базовая информация на сайтах ЦКП и УНУ 


1. Документ о создании ЦКП. 1. Наименование УНУ. 

2. Наименование ЦКП. 2. Название базовой организации. 

3. Название базовой организации. 3. Ф. И. О., должность, ученое звание, уче- 
4. Ф. И. О., должность, ученое звание, уче- | ная степень руководителя работ на УНУ. 


ная степень руководителя ЦКИ. 4. Фактический адрес УНУ. 

5. Фактический адрес ЦКП. 5. Контактные данные: номер телефона, 
6. Контактные данные: номер телефона, | факса, адрес электронной почты. 

факса, адрес электронной почты. 6. Основные направления исследований. 
7. Основные направления проводимых | 7. Перечень оборудования с указанием про- 
исследований. изводителя, содержащий наименование 








ь Правила функционирования центров коллективного пользования научным обору- 
дованием и уникальных научных установок, которые созданы и (или) функциони- 
рование которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств. 
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8. Перечень оборудования с указанием | и основные характеристики приборов. 
производителя, содержащий наименование | 8. Сведения о метрологическом обеспече- 

и основные характеристики приборов. нии средств измерений. 

9. Сведения о метрологическом обеспече- |9. Перечень оказываемых типовых услуг 


нии средств измерений. с указанием единицы измерения услуги 
10. Перечень оказываемых типовых услуг и/или выполняемых работ и порядок опре- 
с указанием единицы измерения услуги | деления их стоимости. 

и/или выполняемых работ и порядок опре- 

деления их стоимости. 





На рисунках 1 и 2 представлены результаты анализа базовой ин- 
формации, размещенной на сайтах ЦКП и УНУ. 

В соответствии с п. 2.8 Типовых требований к содержанию и функ- 
ционированию официальных сайтов ЦКП и УНУ (Типовые требова- 
ния), утвержденных приказом № 871, на сайтах ЦКП и УНУ должна 
быть представлена информация о локальных нормативных актах, ре- 
гулирующих деятельность центра и/или уникальной научной уста- 
новки. 

Обязательным требованием для ЦКП, в соответствии с подп. «а» 
п. 2.8 Типовых требований, является наличие на сайте документа о 
создании ЦКП. Это требование выполнили 137 ЦКП (42%). Столь 
невысокий уровень отчасти объясняется непродолжительным сроком 
действия ШТ № 429 и приказа № 871. 

Полное наименование ЦКП указано на 87% сайтов, полное наиме- 
нование базовой организации -— на 85% сайтов центров. В ряде слу- 
чаев на сайтах содержится лишь упоминание ЦКП как структурного 
подразделения, без его названия. На некоторых интернет-страницах в 
разделе с информацией о ЦКП не указывается наименование базовой 
организации (если оно не включено в наименование ЦКП), так как 
информация о ЦКП находится на сайте самой базовой организации. 
Полное наименование УНУ указано на 74% сайтов, полное наимено- 
вание базовой организации — на 73% сайтов. 

Контактные сведения, такие как информация о руководителе, фак- 
тическом адресе и способах связи, содержат более 70-76% сайтов 
ЦКП. Доля сайтов УНУ, имеющих эти же данные, ниже: на 84 сай- 
тах (60%) указаны сведения о фактическом адресе УНУ, на 85 сайтах 
(61%) — о руководителе работ на УНУ; информация о способах связи 
представлена на 94 сайтах УНУ (68%). 

Согласно п. 2.4 Типовых требований основные направления про- 
водимых исследований должны быть указаны на сайтах ЦКП и УНУ. 
Такого рода информация содержится на 226 сайтах ЦКП (70%) и 99 
сайтах УНУ (71%); при этом учитывались только те направления, 
которые не повторяют перечень приоритетных направлений и кри- 
тических технологий, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 [4]. 
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Документ о создании ЦКИ 
Наименование ЦКИ 


Название базовой организации 


Ф.П.О., должность, ученое звание, ученая степень 
руководителя ЦКИ 


Фактический адрес ЦКП 


Контактные данные: номер телефона, факса, адрес 
электронной почты 


Основные направления проводимых исследований 
Перечень оборудования 
Сведения о метрологическом обеспечении 


Перечень оказываемых типовых услуг 
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Они 37 
Они 35 
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Рисунок 1. Доля сайтов ЦКП, на которых присутствует 
раздел с базовой информацией, % 


Наименование УНУ 


Название базовой организации 


Ф. И.О., должность, ученое звание, ученая степень 
руководителя работ на УНУ 


Фактический адрес УНУ 


Контактные данные: номер телефона, факса, адрес 
электронной почты руководителя работ на УНУ 


Основные направления исследований 
Перечень оборудования 
Сведения о метрологическом обеспечении 


Перечень оказываемых типовых услуг 
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Рисунок 2. Доля сайтов УНУ, на которых присутствует 
раздел с базовой информацией, % 
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Перечень типовых работ и услуг и информация об их стоимости 
представлены на 208 сайтах ЦКП (64%) и 60 сайтах УНУ (43%). В 
меньшей степени отражены данные об уже выполненных ЦКП рабо- 
тах и оказанных услугах -— всего на 77 сайтах (24%). Соответствую- 
щие сведения на сайтах УНУ представлены почти в том же объеме — 
22% (31 сайт). Подчеркнем, что благодаря этим сведениям потенци- 
альные внешние пользователи могут иметь более полное представ- 
ление о предоставляемых услугах и оценить опыт выполнения работ 
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ЦКП или УНУ по тем или иным интересующим их направлениям де- 
ятельности. 

Таким образом, базовая информация представлена на сайтах ЦКП 
и УНУ не в полном объеме. Сайты ЦКП в большей степени, чем сай- 
ты УНУ, удовлетворяют требованиям ШТ № 429 и приказа № 871. 

Далее рассмотрим исполнение требований к сайтам ЦКП и УНУ в 
отношении наличия информации для внешних пользователей. К дан- 
ной группе сведений относятся порядок взаимодействия при проведе- 
нии исследований, перечень документов, необходимых для оказания 
услуг. Перечень сведений, предоставляемых внешним пользователям 
сайтов ЦКП и УНУ, содержится в таблице 2. 


Таблица 2. Информация для внешних пользователей на сайтах ЦКП и УНУ 


1. Регламент доступа к оборудованию, 
содержащий: 

— порядок выполнения работ и оказания 
услуг; 

— условия допуска к работе на оборудова- 
нии; 

— срок рассмотрения заявок; 

— перечень причин отклонения заявок. 

2. Проект заявки на выполнение работ и 
оказание услуг. 

3. Проект договора на выполнение работ и 
оказание услуг. 

4. Сведения о выполненных работах и 
оказанных услугах. 

5. Перечень имеющихся методик измере- 
НИЙ. 

6. План работы ЦКП (формируется на 
основе поступивших заявок). 

7. Программа развития ЦКП. 

8. Интерактивная веб-форма для подачи 
заявок. 

9. Интерактивная веб-форма для подготов- 
ки договора. 


1. Регламент доступа к оборудованию, 
содержащий: 

— порядок выполнения работ и оказания 
услуг; 

— условия допуска к работе на оборудова- 
нии; 

— срок рассмотрения заявок; 

— перечень причин отклонения заявок. 

2. Проект заявки на выполнение работ и 
оказание услуг. 

3. Проект договора на выполнение работ и 
оказание услуг. 

4. Правила конкурсного отбора заявок 
третьих лиц. 

5. Сведения о выполненных работах и 
оказанных услугах. 

6. Перечень имеющихся методик измере- 
ний. 

7. План работы УНУ (формируется на 
основе поступивших заявок). 

8. Программа развития УНУ. 

9. Интерактивная веб-форма для подачи 
заявок 


10. Интерактивная веб-форма для подготов- 
ки договора. 





На рисунках 3 и 4 представлены результаты анализа состава ин- 
формации для внешних пользователей, размещенной на сайтах ЦКП 
и УНУ. 
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Рисунок 3. Доля сайтов ЦКП, на которых присутствует 
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Наличие на сайте правил конкурсного отбора заявок третьих лиц 
является обязательным требованием только для сайтов УНУ (подп. 
«в» п. 2.8 Типовых требований), но при этом только 10% от всего 
количества УНУ (14 установок) выполнили это требование. Еще одно 
обязательное требование именно для сайтов УНУ - наличие сведений 
о научном совете — выполнили только 9% УНУ (12 установок). 

Обеспечение доступа к оборудованию ЦКП и УНУ, в соответствии 
с подп. «б» п. 2.8 Типовых требований, определяется соответству- 
ющим регламентом. Регламент должен содержать четыре категории 
сведений: порядок выполнения работ и оказания услуг, условия до- 
пуска к работе на оборудовании, срок рассмотрения заявок и пере- 
чень причин отклонения заявок. Все категории сведений о регламенте 
доступа к оборудованию имеются на 33 сайтах ЦКП и на 14 сайтах 
У 
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Рассмотрим, в каком соотношении на сайтах ЦКП и УНУ учтена 
каждая категория. Чуть более половины сайтов ЦКП (54%) содержат 
информацию о порядке проведения работ. У сайтов УНУ процент 
соответствия чуть ниже — 41%. Требования об указании условия до- 
пуска к оборудованию и срока рассмотрения заявок выполнили при- 
мерно одинаковое количество сайтов ЦКП - на 121 сайте содержит- 
ся информация об условиях допуска (37%) и на 123 (38%) — о сроке 
рассмотрения заявок. Что касается сайтов УНУ, то условия допуска 
в регламентах обозначены на 58 сайтах (42%), а срок рассмотрения 
заявки на оказание услуг с использованием УНУ указан всего на 35 
сайтах (25%). 

Всего 37 ЦКП (10%) и 14 УНУ (11%) выполнили требование к 
регламенту доступа в части размещения на сайте перечня причин от- 
клонения заявок. По всей видимости, большинство ЦКП и УНУ не 
считают важным указывать на сайтах эту информацию. А ведь ука- 
зание причины отказа в принятии заявки повышает вероятность того, 
что потенциальный внешний пользователь сможет предоставить бо- 
лее корректную и исчерпывающую информацию о задаче, которую 
ему необходимо решить с помощью научного оборудования. 

Отметим, что, несмотря на формальное выполнение требований к 
содержанию информации на сайтах, некоторые из размещенных до- 
кументов не являются актуальными. Например, было выявлено, что 
Программа развития ЦКП указана на 2014—2015 гг. или даже на более 
ранний период: 

— Программы ЦКП «Нанодиагностика и метрологическое обес- 
печение наукоемких технологий» Научно-исследовательско- 
го центра по изучению свойств поверхности и вакуума; ЦКП 
«Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых 
материалов»; Томского регионального центра коллективного 
пользования научным оборудованием; ЦКП «Высокие техно- 
логии» Южного федерального университета; ЦКП «Биотехно- 
логия» Всероссийского научно-исследовательского института 
сельскохозяйственной биотехнологии -— на 2014—2015 годы; 

— [_“”ЦКП «Геномные технологии, протеомика и клеточная биоло- 
гия» Всероссийского научно-исследовательского института 
сельскохозяйственной микробиологии -— на 2012—2013 годы; 

— “ЦКИ «Интегрированные навигационно-геоинформационные 
системы» Института инженерной физики — на 2009-2012 
годы; 

— “ ЦКП «Эколого-аналитический центр системных исследова- 
ний, математического моделирования и экологической безо- 
пасности Юга России» Кубанского государственного универ- 
ситета — на 2008—2012 годы. 

На сайтах некоторых ЦКП план работы и календарная загрузка 
указаны не на текущий год (Красноярский региональный центр кол- 
лективного пользования СО РАН, ЦКП «Центр генетических ресур- 
сов лабораторных животных»). 


Анализ соответствия интернет-сайтов ЦКП и УНУ 135 


Тот факт, что на сайтах ЦКП и УНУ представлены документы с 
устаревшей информацией, свидетельствует о невыполнении п. 5 
Типовых требований о необходимости периодически обновлять све- 
дения на сайтах. 

В соответствии с п. 3 Типовых требований сайт ЦКТИУНУ должен 
содержать интерактивную веб-форму, обеспечивающую возможность 
подачи заявок. Форма должна включать возможность указания в ней 
сведений о заказчике, планируемых исследованиях, работах/услугах 
и ориентировочных сроках их выполнения, а также иную информа- 
цию, необходимую для планирования использования оборудования 
с учетом специфики его функционирования. 84 сайта ЦКП (26%) и 
23 сайта УНУ (17%) имеют интерактивную веб-форму. В случае одоб- 
рения заявки, в соответствии с п. 4 приказа № 871, сайт ЦКПИУНУ 
должен предусматривать возможность заключения в форме электрон- 
ного документа гражданско-правового договора о выполнении ра- 
бот/оказании услуг для проведения научных исследований, а также 
для осуществления экспериментальных разработок, в том числе на 
условиях присоединения (интерактивный договор). Форма договора 
также должна размещаться на сайте в соответствии с подп. «е» п. 2 
Правил функционирования, содержащихся в ПП № 429. 

Веб-форма договора размещена только на 3 сайтах ЦКП (1%) и 
на 6 сайтах УНУ (4%). Вместо интерактивной формы договора чаще 
всего на сайте имеется файл-образец с типовой формой договора на 
оказание услуг - на 160 сайтах ЦКП (49%) и 45 — УНУ (32%). На 62 
сайтах ЦКП имеется и веб-форма договора, и ссылка на файл-образец 
типового договора. 

Вероятнее всего, веб-форма договора и ссылка на файл с проектом 
типового договора многими ЦКП и УНУ ошибочно считаются равно- 
значными и взаимозаменяемыми объектами, невзирая на то, что это 
два отдельных требования. 

Только 2 ЦКП и 6 УНУ имеют на своих сайтах и две интерактив- 
ные веб-формы (заявка и договор), и ссылку на файл с проектом 
типового договора: 

— Региональный центр зондовой микроскопии коллективного 
пользования Рязанского государственного радиотехнического 
университета; 

— (“Центр коллективного пользования высокоточных измеритель- 
ных технологий в области фотоники и Уникальная научная 
установка для прецизионных измерений радиометрических и 
спектрорадиометрических характеристик источников и при- 
емников излучения в спектральном диапазоне от 1 нм до 
20 мкм Всероссийского научно-исследовательского института 
оптико-физических измерений); 

— Уникальная научная установка для исследования информаци- 
онных процессов в головном мозге с использованием методов 
оптогенетики Национального исследовательского Нижегород- 
ского государственного университета им. Н. И. Лобачевского); 
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— Уникальная научная установка «Ионный ускоритель ГЕЛИС» 
(Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской ака- 
демии науки) и радиотелескопы РТ-22 ФИАН; ДКР-1000 
ФИАН; БСА ФИАН (филиал «Пущинская радиоастрономиче- 
ская обсерватория имени В. В. Виткевича АКЦ ФИАН» Физи- 
ческого института имени П. Н. Лебедева Российской академии 
наук). 

Таким образом, проведенный анализ показал, что требования к 
размещаемым на сайтах ЦКИ и УНУ документам выполнены не в 
полном объеме. 

Информация о метрологическом обеспечении средств измерений 
(п. 2.2 приказа № 871) на сайтах ЦКП и УНУ представлена слабо — 
соответствующие сведения содержат всего 48 сайтов УНУ (35%) и 
69 сайтов ЦКП (21%). Перечень методик, используемых при прове- 
дении работ, который должен содержаться на сайтах в соответствии 
с п. 2.3 приказа № 871, представлен на 127 сайтах ЦКП (39%) и 31 
сайте УНУ (22%). Отметим, что, помимо закрепленного требования 
о наличии информации о метрологическом обеспечении, также были 
разработаны методические рекомендации [5], которые содержат ос- 
новные положения и требования по метрологическому обеспечению 
ЦКП и способствуют выполнению требований нормативных актов. 

Календарный план работ, формируемый на основе поступивших 
заявок (п. 2.6 приказа № 871), должным образом представлен на 56 
сайтах ЦКП (17%) и 13 сайтах УНУ (9%). Столь невысокий уровень 
объясняется тем, что нередко планы работ были указаны либо не в 
полном объеме, либо за уже завершившийся промежуток времени. 
Сведения о выполненных работах (п. 2.7 приказа № 871) размещены 
на 24% сайтов ЦКПи 22% - УНУ. 

У 143 ЦКП (44%) и 50 УНУ (36%) дизайн сайта адаптирован под 
размер экранов различных электронных устройств (в соответствии с 
п. 7 приказа № 871). 

Анализ содержания сайтов ЦКП показал, что ни один сайт не удов- 
летворяет в полном объеме всем требованиям и ПП № 429, и прика- 
за № 871. При этом все требования, указанные только в ШТ № 429, 
выполнили лишь 3 ЦКП, а именно: ЦКП Петрозаводского государ- 
ственного университета, ЦКП «Диагностика структуры и свойств 
наноматериалов» Белгородского государственного национального 
исследовательского университета и ЦКП «Новые материалы и ресур- 
сосберегающие технологии» Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско- 
го. У 4 ЦКП не выполнено по одному пункту из требований ПП № 429: 

— (— на сайтах ЦКП «Биотехнология» (базовая организация — Все- 
российский научно-исследовательский институт сельскохо- 
зяйственной биотехнологии) и ЦКП «Центр исследования по- 
верхности и физико-химических методов анализа» (базовая 
организация — Физико-технический институт Уральского от- 
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деления Российской Академии наук) отсутствует календарный 
план работы, который формируется на основе поступивших 
заявок; 

— на сайте ЦКП «Государственная коллекция фитопатогенных 
микроорганизмов и сортов растений-идентификаторов пато- 
генных штаммов микроорганизмов» Всероссийского научно- 
исследовательского института фитопатологии в регла- 
менте доступа к оборудованию отсутствует перечень причин 
отклонения заявок; 

— ( на сайте ЦКИ «Испытательный центр нанотехнологий и пер- 
спективных материалов» (базовая организация — Институт 
физики металлов имени М. Н. Михеева Уральского отделения 
Российской академии наук) отсутствует информация о метро- 
логическом обеспечении средств измерений. 

Ситуация с сайтами УНУ аналогична — ни на одном из них не были 

учтены все требования двух нормативных документов. 

У 27 УНУ отсутствуют отдельные сайты или разделы на сайтах ба- 
зовых организаций. Среди сайтов УНУ не оказалось ни одного сайта, 
который удовлетворял бы всем требованиям. При этом 7 сайтов УНУ 
из 107 функционирующих соответствуют почти всем пунктам уста- 
новленных требований. На следующих сайтах УНУ не учтено только 
по олному пункту: 

на сайте УНУ «Экспериментальный комплекс НЕВОД» (базо- 
вая организация — Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»), а также на сайтах установок «Радио- 
телескоп РТ-22 ФИАН» и «Радиотелескоп БСА ФИАН» 
(филиал «Пущинская радиоастрономическая обсерватория 
имени В. В. Виткевича АКЦ ФИАН» Физического института 
имени П. Н. Лебедева Российской академии наук) отсутствует 
ссылка на проект заявки; 

— на сайте УНУ «Исследовательский водо-водяной атомный 
реактор ИВВ-2М, рег. № 01-34 (Нейтронный материаловедчес- 
кий комплекс Института физики металлов УрО РАН)» отсут- 
ствует календарный план работы, формирующийся на основе 
поступивших заявок; 

— на сайте УНУ «Сферический токамак Глобус-М» Физико- 
технического института им. А. Ф. Иоффе Российской акаде- 
мии наук не указаны правила конкурсного отбора заявок 
третьих лиц; 

— на сайте УНУ «Установка для отработки методов нагрева и 
оптимизации сценариев удержания высокотемпературной 
плазмы» не представлены сведения о выполненных работах 
и оказанных услугах. 

Постановление Правительства Российской Федерации № 429 и 

приказ Минобрнауки России № 871 действуют со второй половины 
2016 года. Однако проведенный анализ показал, что за истекший 
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период далеко не все организации, имеющие ЦКП и УНУ, успели 
адаптировать свои сайты к новым требованиям. По итогам проведен- 
ного мониторинга установлено, что ни один сайт ЦКП или УНУ не 
соответствует требованиям двух документов в полном объеме. Не- 
которые организации ссылаются на отсутствие бюджетных средств 
для поддержки деятельности и функционирования их ЦКП и УНУ в 
настоящее время, и, как следствие, отказываются выполнять установ- 
ленные требования к сайтам. Некоторые — выполнили требования не 
в полном объеме и не на должном уровне. Никакой ответственности 
за несоблюдение требований вышеуказанными документами не пре- 
дусмотрено, однако предположим, что санкцией может являться 
лишение бюджетного финансирования, выделяемого для создания и 
функционирования ЦКП и УНУ. Организациям — обладателям ЦКП 
и УНУ следует повышать уровень информационной доступности и 
открытости, своевременно и полно представлять на интернет-сайтах 
актуальную информацию. 
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